ROB FOLD F8 ZONE 


Farbe grau-schwarz-glänzend 


Elektrischer Antrieb 
Motor Bosch ACTIVE PLUS Mittelmotor 250W, Rücktritt Akku 500Wh, 400Wh 


Spezifikationen 

Rahmen Aluminium 7005, faltbar Gabel Aero, starr Display Bosch INTUVIA Schaltung Shimano Nexus, 8-Gang Schalthebel Shimano Drehgriffschalter Kurbel/Kettengarnitur Miranda, 
Aluminium GEN3 Kette KMC Bremsen Magura HS-22, hydraulische Felgenbremse Bremshebel Magura HS-22 Bereifung Schwalbe BIG APPLE, 50-406, RaceGuard Nabe VR Shimano, 
mit Schnellspanner Nabe HR Shimano Nexus, 8-Gang, Freilauf Speichen Niro, schwarz Lenker Metro, Aluminium Vorbau Alumnium A-head, höhenverstellbar mit Speedlifter ® Twist Griffe 
Ergon GP1 Sattel Selle Royal Lookin Relaxed Sattelstütze Patent, Aluminium, 400mm Scheinwerfer Busch und Müller Avy, bis zu 30 Lux Rücklicht Busch & Müller Toplight View 
Gepäckträger I-Rack, Aluminium Schutzblech SKS, Kunststoff Schloss ABUS DT2 Plus Batterieschloss Seitenständer Aluminium, Zweibeinständer Sonstiges Bosch 4A Ladegerät 


TREKKING CITY CROSS MTB HEAVY & CARRY FOLD & COMPACT 


HZÆACLIL 5 


sown 2.899.00.€* 
on 2.699,00 €* 


Rahmenformen 
Faltrad V1 
Artikel-Nummern 
Räder Form RHcm Farbe Artikel 400 Wh Artikel 500 Wh 
20 Zoll Faltrad 46 grau-schwarz-glänzend 28446046 28546046 


* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | Technische Änderungen vorbehalten 


